重要保管 


本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。 
ご覽いただいた後も大切に保管してください。 


本製品をお買い求めのお客様へ 


◎型名•型番について 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は VS300/HG をべースに 
企画されたモデルです。本製品に添付のマニュアル等では型名•型香を下記の通り読み替えて〈ださい。 



マニュアル 等での表記 

本製品 

型名 

VS300/HG 

VS300/HG1J 

型番 

PC-VS300HG 

PC-VS300HG1J 


◎本体仕お一覧ついて 

添かの マニュアル 『準備と設定』-付録-仕様一覧-「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご 
覧ください。 



マニュアル 等での表記 

本製品 

型名 

VS300/HG 

VS300/HG1J 

型番 

PC-VS300HG 

PC-VS300HG1J 

ドライブ 

ハードディスクドライブ 

約 250GB (Serial ATA、 高速 
7,200 回転/分） 

約 320GB (Serial ATA、 高速 
7,200 回転/分） 

Windows® 
システ厶か 
ら認識され 
る容量 

D ドライブ 
/空き容量 

約 172GB/ 約 172GB 

約 237GB/ 約 237GB 

消費 

電力 

標準/最大/ 
スリープ状態時 

約 70W/ 約 120W/ 約 5W 

約 73W/ 約 120W/ 約 5W 

エネルギー消費効率 
(2007 年度省エネ基準達成率） 

j 区分 0.0048(A) 

j 区分 0.0050(95%) 
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